





Azienda MODULO RICHIESTA ACCESSO ALLA SH Servizio 
Ospedaliero VIDEOSORVEGLIANZA = 
Universitaria M/ mi ot 
Careggi 
PAE AAEE RAI delta siii 
lo:sottosetitto/a. ulivi dala ia 
Mato ddu iaia 
dall 
documento d’identità n. ........ rilasciato da... 
CHIEDO 


di verificare l’esistenza ed eventualmente di procedere all'estrazione in copia delle immagini riprese: 
(CB PRI 
dalle: bfe iraniana dle Die sinaniunnnsa n a E 
PIESSO rire lia 


ihdiieimento al seguente oi siria 


Io sottoscritto/a dichiaro di essere informato che i costi previsti per l'espletamento delle operazioni richieste 


sono quelli di seguito indicati: 


Esame di ogni singola registrazione (cioè di ogni singola telecamera) ... ............ euro 10,00 
BE 9,0812008 1/0) (ERE CORR RSA E SE A RITA euro 20,00 
Fitenze,. lignei cali aa 
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